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MGR PRAW 


były działacz AK, b. wiceprokurator Prokuratury Woje- 
wódzkiej w Krakowie, b. radca prawny Krakowskich 
Spółdzielń Inwalidzkich, 


NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC, DZIADZIO 


przezywszy lat 68, po długiej i ciężkiej chorobie, 
zmarł dnia 26 maja 1989 roku. 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie w sobotę dnia 3 czerwca 1989 r. o godz. 13.00 
w kaplicy na cmentarzu w Batowicach, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
i załobie: 


MEŻAMI WNIICZI 


A v x m. 


WAJCYSDJAIM 


WAAT HN! 


-90W v1uisrudou' l Toieiudoigqssiw .d „ZŁA səslgisb vtyd 
ńMoidawoadsi vmwsiq gobs1 .d „otwodsiH w (Sidsbow 


Aojdsbilcwni ńloisbioq2 


OINQGAINQ DAIOLO SAM YNZNOAQGLAYV 


idoro |sidsaio i foievtb oq „20 igl vszwysosiq 
080[ siem OŚ sinb Frems 
omotwsiąbo dosdotws vszą TV O TAN OWTEWYANROAMY/ 
00.4I .sboę o „1 @8@1 sowiow € sinb ołodoz w s9imsizos 
- ° Pa zę 47 | ° „m k EF SDE ~ - V. 
iqgi2si MiS oq ,026317o)88 w ustsinsomo sa vsoilqsd w 
Wamryssoqza on9ris291w soejoirm sm dotws sinosbswotqyvw 


płumre miAdodo w irt9%ginoq Bilsgirisbgiv/gs mMYSO O 


ARROUAW IANDUJW IMANAM X IAHAAÓD AYOX 
AVIISGOA I 


aAjomolobmod siegbęblzoin 


